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Sechster Absch.ni.tt.
und yon grosseren Werthen von #, also von dem noch fliissigen Theil, ist die Warmemenge
zugeleitet. Da wir nun keine weitere Warmequelle beriick-sichtigen wollen, so muss die Summe dieser drei Ausdriicke ver-schwinden, und daraus ergiebt sich die an der gefrierenden Flache geltende Grenzbedingung:
(1)
8Mi
Hierzu kommt noch eine zweite Bedingung, die daher riihrt, dass die Temperatur beim G-efrieren des Wassers einen festen Werth hat, den man zum Nullpunkt der Thermometerscala gewahlt hat:
(2)                        «! .= 0,   u2 = 0   fur x ~ |.
Ausserdem hat man die beiden Hauptgleichungen (§. 32)
(3)
dx*
fiir 0 < x < |, fiir § < as,
und die Oberflachenbedingungen
=0!    f iir ic = C     fiir x
0
00.
(5)
Endlich kann noch fiir einen bestimmten Zeitpunkt t = 0 der Werth von f und wt im Intervall (0, £), wa im Intervall (£, oo) als Function des Ortes gegeben sein.
Die allgemeine Losung dieses Problems ist bis jetzt nicht moglich, weil die Grenzbedingung (1), in der die unbekannte Function £ vorkommt, nicht linear ist, man also nicht aus parti-cularen Integralen allgemeinere durch Addition ableiten kann. Urn. so beachtenswerther ist aber ein particulares Integral, das einer bestimmten Voraussetzung iiber den Anfangszustand entspricht.